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mateur de maniere a pouvoir  observer sa fente dans le reticule de la lunette.
Par cette observation on a determine la deviation constante pendant Pexperience, et Pexperience etait alors terminee.
Ce qui a produit la plupart des erreurs c'est la variation de la temperature; c'est pourquoi on a rejete les experiences ou cette variation surpassait quelques dixiernes de degre. Pour avoir des mesures d'indices de refraction a differentes temperatures, on fit des experiences en differentes saisons. En ce qui concerne la critique de Pexactitude des resultats, je renverrai a la determination de Pindice de refraction de 1'ether ethylique, pour lequel j'ai execute les calculs de maniere qu'ils peuvent en in erne temps, en vertu de la dispersion reguliere du corps, servir de controle de rexactitude des resultats.
Enfin on a encore determine le poids specifique, a differentes temperatures, des inemes corps dont on avait rnesure Pindice de refraction. La determination du poids specifique a etc faite en general par la pesee d'un corps (un poids dore do 20 gr.) suspendu a un fil de platine (Omm,oc d'epaisseur), et qu'on a plonge dans le liquide. Ges experiences n'ont ete faites, cormne les experiences men-tionriees d-dessus, qu'a la temperature de Pair ambiant.
Toutes les substances dont jc me suis servi provien-nent du laboratoire de PUniversite et m'ont ete fournies par M. le-Dr Tops0e, a qui j'exprime ici les remercie-ments qui lui sont dus pour le soin et Phabilete qu'il a mis a preparer des substances chimiquement pures.
Avant de citer les resultats de chaque experience en particulier, il faut que j'expose les considerations theo-riques qui m'ont guide.